Kerala Gazette No. 12 dated 24th March 2009 . 
PART III 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


TENDER NOTICES 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 7,500 + വാറ്റ് 12 .5 %. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ കൊടുക്കുന്ന തീയതിയും 

സമയവും -- 2 - 4 - 2009 മുതൽ 4 - 4 - 2009, 3 മണിവരെ. 
No.DB - 11/ 522/ 2009 . 

27th February 2009. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
The tenders are invited by the Superintending 

8 - 4- 2009 , വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 
Engineer, Roads and Bridges , South Circle , 
Thiruvananthapuram for the following work on behalf of - ദർഘാസ് ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
Governor of Kerala from Registered Contractors of Public 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - " എ ക്ലാസ്. 
Works Department. The receipt of tender schedule should 
be attached with the tender documents. The opening of 

ഈ വകു പ്പിലെ ദർഘാ സിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ 
tender is fixed at 4 . 30 p . m . on the same day of receipt of 

- നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
tender. 
Tender No. - 186/ SESC/ 2008 -09 . 

No .DB . 11/ 521/ 2009. 

27th February 2009. 
Name of work with Estimate amount — Straightening 

The tenders are invited by the Superintending 
the curve at Kaduthuruthy in Ettumannoor- Ernakulam 
road — Rs. 50 Lakhs. 

Engineer, Roads and Bridges , South Circle , 

Thiruvananthapuram for the following work on behalf of 
EMD - Rs. 50 ,000 . 

Governor of Kerala from Registered Contractors of Public 
Cost of tender form — Rs. 7,500 + 12 .5 % VAT. 

Works Department. The receipt of tender schedule should 

be attached with the tender documents . Tender docu 
Date and time of issue of tender ments should be delivered through Speed Post /Registered 
2 -4-2009 to 4-4-2009 , 3 p. m . 

Post. Tender by Courier will not be accepted . The 

opening of tender is fixed at 4 .30 p . m . on the same day of 
Last date and time of receipt of tender 
8-4-2009 , 4 p. m . 

receipt of tender. 

Tender No. - 187/ SESC /2008 - 09 . 
Period of completion — 6 months. 
Classification of contractor - " A Class. 

Name of work with Estimate Amount - Improvements 

to Manjoor-Malliyoor By Pass Road , Kaduthuruthy 
All the tender conditions in this Department are - Rs . 42 Lakhs. 
applicable to this tender also . 

EMD - Rs. 50 ,000 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിദക്ഷിണ മേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

Cost of tender form - Rs. 6,300 + 12.5 % VAT. 
എഞ്ചി നീ യർ ( നി ര ത്തു കളും പാ ല ങ്ങളും വിഭാ ഗം ) , 

Date and time of issue of tender schedule 
തിരുവനന്തപുരം താഴെപ്പറയുന്ന പണിക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീ 

2- 4- 2009 to 4- 4-2009 upto 3 p . m . 
കൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ 

പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ Last date and time of receipt of tender 
തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല 

- 8- 4- 2009 upto 4 p . m . 
താമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 

Period of completion — 5 months. 
ദർഘാസിനൊപ്പം ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ രസീത് കൂടെ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേദിവസം 

Classification of contractor - " A and B Class . 
4 .30 - ന് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 

All the tender conditions in this Department are 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിലോ അതിവേഗ തപാലിലോ ഏൽപ്പി applicable to this tender also . 
ക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ വഴിയുള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണ മേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
ന്നതല്ല . 

എഞ്ചിനീയർ ( നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം), തിരുവനന്തപുരം 
ദർഘാസ് നമ്പർ 186/ എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2008 - 09. 

താഴെപറയുന്ന പണിക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും - ഏറ്റുമാനൂർ നിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
എറ ണാ കുളം റോഡിൽ കടു ത്തു രുത്തി ഭാഗത്ത് വളവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവ റു ക ളിൽ തപാൽ വഴി 
നിവർത്തുന്നതിന് രൂപ 50 ലക്ഷം. 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ - ഉണ്ടാകുന്ന 
നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50,000. 

കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 
Gaz. No. 12/2009/DTP (PWD Supplement). 


ദർഘാസിനൊപ്പം ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ രസീത് കൂടെ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേദിവസം 
4.30 - ന് ദർഘാസുകൾ തുറക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിലോ അതിവേഗ തപാലിലോ ഏൽപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ വഴിയുള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി - 
ക്കുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 6,300 + വാറ്റ് 12.5 %. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ കൊടുക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 4- 2009 മുതൽ 4 - 4- 2009, 3 മണിവരെ. 

- ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8- 4 - 2009, 4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 5 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് " എ ആന്റ് " ബി ക്ലാസ്. 

ഈ വകു പ്പിലെ ദർഘാ സിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 187 / എസ്. ഇ .എസ്. സി./2008 -09. 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും കടുത്തുരുത്തി 
മാത്തൂർ-മള്ളിയൂർ ബൈപാസ് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - 
രൂപ 42 ലക്ഷം. 


Roads and Bridges, 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 


നിരതദ്രവ്യം 


രൂപ 50,000. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ.2/ 9591/ 08. 


2009 മാർച്ച് 5. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറു 
കളിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
തുമാണ്. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ്നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


കരാറുകാരുടെ 

യോഗ്യത 


നിരത ദർഘാസ് പ്രവർത്തി 
ദ്രവ്യം | പ്രമാണ തീർക്കേണ്ട 
(രൂപ) ത്തിന്റെ കാലാവധി 

വില (രൂപ) 


(1) 


50 , 000 


1 239 / 08 - പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ വൈദ്യുതീ 

കരണം, യുണിറ്റൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ, ജനറേറ്റർസൈറ്റ് 
മുതലായവ സപ്ലെ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 57 ,25,896 


8, 600 + 20 മാസം പൊതുമരാമത്ത് 
- വാറ്റ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ ‘ എ ’ ക്ലാസ്സ് 
@ 12.5 % 

രജിസ്ട്രേഷനും എച്ച്. റ്റി . 

ഇൻസ്റ്റലേഷനും 
3,200 + 20 മാസം പ്രസ്തുത ജോലിയിൽ 
വാറ്റ് 

പ്രവർത്തി പരിചയം 
@ 12.5 % 


50, 000 


2 240 / 08 - പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഫയർ 

ഫൈറ്റിംങ്ങ് സിസ്റ്റം സപ്ലെ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ - 
- രൂപ് 21, 15, 150 
3 241 / 08 - പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പാസ്സഞ്ചർ 
ലിഫ്റ്റ്സപ്ലെ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 57,25,896 


50, 000 


50 ,000 


4 242/ 08 - കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ 
ബ്യൂറോ കെട്ടിടത്തിൽ ഫയൽ പാട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റംസപ്പെ 

ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 18, 84,000 
5 243 /08 -മഞ്ചേശ്വർ ഗോവിന്ദപിള്ള മെമ്മോറിയൽ കോളേജിലെ 
- ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെയും ലൈബ്രറിയുടെയും വൈദ്യുതീക 
കരണം - രൂപ 20 ,00,000 


50 ,000 


6, 800 + 20 മാസം അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കൾ 
- വാറ്റ് 

വിതരണക്കാർ 
@ 12.5 % 
2, 800 + 120 ദിവസം പ്രസ്തുത ജോലിയിൽ 
- വാറ്റ് 

പവർ ത്തി പരിചയം 
@ 12.5 % 
3, 000 + 20 മാസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
- വാറ്റ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സ് 
@ 12.5 % 

രജിസ്ട്രേഷൻ ( 200 കെ . വി . 

എ . കപ്പാസിറ്റി) 
2,200 + 60 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
- വാറ്റ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ “ എ ക്ലാസ്സ് 
12.5 % 

രജിസ്ട്രേഷൻ ( 100 കെ . വി . 

എ . കപ്പാസിറ്റി ) 
- 800 + 6 മാസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
- വാറ്റ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ " ബി ക്ലാസ്സ് 
@ 12.5 % 

രജിസ്ട്രേഷൻ 


27 ,400 


6 244 / 08 - പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവ്വേദ കോളേജിൽ 

സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എക്സ്ഷ ൻ ചെയ്യൽ - രൂപ 10 ,94,942 


10, 600 


7 245/ 08 - എറണാകുളത്തെ കുറുപ്പംപാടിയിലെ ഡയറ്റ് 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
രൂപ 4 ,23, 193 


(2 ) 


( 6 ) 


13, 000 


8 246 / 08 - കുന്നംകുളം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം --രൂപ 5,17 ,500 


10 ,250 


9 247/ 08 - കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 4,08,276 


34, 350 


10 248 / 08 - തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോളിലെ പുതുതായി പണിത ജില്ലാ 

പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 13,72,957 


1,000 + 12 മാസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
- വാറ്റ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ “ എ ക്ലാസ്സ് 
@ 12.5 % 

രജിസ്ട്രേഷൻ 
1, 000 + 12 മാസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വാറ്റ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ " ബി ക്ലാസ്സ് 
@ 12 .5 % 

രജിസ്ട്രേഷൻ 
2,800 + 20 മാസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
- വാറ്റ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സ് 
@ 12.5 % 

രജിസ്ട്രേഷൻ ( 100 കെ . വി . 

എ . കപ്പാസിറ്റി) 
- 800 + 6 മാസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വാറ്റ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ " ബി ക്ലാസ്സ് 
@ 12.5 % 

രജിസ്ട്രേഷൻ 


9 ,800 


11 249/08- തൃശ്ശൂർ കൊഴിഞ്ഞാംപാറ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് 

ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിലെ പുതുതായി പണിത ലൈബ്രറി 
യുടെയും ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെയും വൈദ്യുതീകരണം - 

രൂപ് 3,91,383 
12 250/ 08 ചാലക്കുടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 19 ,31,794 


48 , 300 


21, 650 


13 251/08 - വടക്കാഞ്ചേരി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ് 8, 64,108 


2,900 + 16 മാസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
- വാറ്റ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സ് 
@ 12.5 % 

രജിസ്ട്രേഷൻ (200 കെ . വി . 

എ . കപ്പാസിറ്റി) 
1,700 + 16 മാസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
- വാറ്റ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സ് 
@ 12.5 % 

രജിസ്ട്രേഷൻ ( 100 കെ . വി. 

എ . കപ്പാസിറ്റി) 
1, 000 + 16 മാസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സ് 
@ 12.5 % 

രജിസ്ട്രേഷൻ 


വാറ്റ് 


16 മാസം 


15,000 


1, 300 + 
- വാറ്റ് 
@ 12 .5 % 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ “ എ ക്ലാസ്സ് 
രജിസ്ട്രേഷൻ 


14 252 / 08 - പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച് 12 , 600 
- 100 കിടക്കകളോടുകൂടിയ ട്രൈബൽ ആശുപത്രിയിലെ 
ജീവനക്കാരുടെ ടൈപ്പ് -IV ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 

രൂപ് 5,02 , 689 
15 253 /08 - പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 15, 900 

100 കിടക്കകളോടുകൂടിയ ടേബൽ ആശുപത്രിയിലെ 
ജീവനക്കാരുടെ ടൈപ്പ്- II ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 

രൂപ 6, 34,930 
16 254 /08 - തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തിയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബയോകൺട്രോൾ 

ഉദ്ധരി 
ലാബിൽ എ . സി. യൂണിറ്റ് സപ്ലെ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ ക്കുന്ന 

തുകയുടെ 

2. 5 % 
17 255 / 08 - കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ അനക്സ് ബ്ലോക്കിന്റെ 14, 000 
-- പുനർ വൈദ്യുതീകരണം- രൂപ 5,59,000 


വൈദ്യുത തിയിലെ 


1 , 400 


പ 


1 മാസം 


അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കൾ/ 
വിതരണക്കാർ 


വാറ്റ് 
@ 12.5 % 


1, 100 + 30 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വാറ്റ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സ് 
@ 12.5 % 

രജിസ്ട്രേഷൻ 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 27 - 3- 2009 1 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 4- 2009, 4 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 4 - 2009, 4.30 മണിവരെ. 


ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില്പനനികുതിയും 
ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) ഓഫീസിൽ നിന്നും 4- 4- 2009 മുതൽ ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിതയോഗ്യത് 
യുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 50 രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ട 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 

- ( ഇലക്ട്രിക്കൽ). 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


7 , 500 


നമ്പർ 6 / എ . ഇ . ഇ ./ 2008 - 09. 

2009 മാർച്ച് 2. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഗാന്ധിനഗർ സ്പെഷ്യൽ 
ബിൽഡിംഗ് സബ്ഡിവിഷൻ അസിസ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഡി യോ 
അതിലുയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ രജിസ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ 
ആയ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുളള 
ദർഘാസുകൾ 27 - 3 - 2009 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന 
താണ്. 


7 ,500 


- ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും (രൂപ ) 


- ( 3) 


- ( 2 ) 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 


6 ,250 


1 148/ എഇഇ/ 2008 - 09 മെഡിക്കൽ കോളേജ് - 

കോട്ടയം - എ . ബി. സി. ബ്ളോക്കിൽ നെഫോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെയും യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റിലെയും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മുറികളും 
ടോയ്ലററുകളും ആറാം വാർഡിലെ നഴ്സ 
മാരുടെ ടോയ്ലറ്റും നവീകരിക്കുക 
രൂപ് 3, 00 ,000 


7 ,500 


7 ,500 


5 , 650 


(1) 

( 2) 
9 156 /എഇഇ / 2008- 09 - ഡെന്റൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം -- പ്രാതോഡോൻഡ് ക്ലിനിക്കിൽ 
പാർട്ടീഷൻ ടോയ്ലറ്റ്, പോർച്ച് ഇവയുടെ 

നിർമ്മാണം നടത്തുക - രൂപ 3,00,000 
10 157/ എഇഇ / 2008 - 09 - ഡെന്റൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം - -- ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഫസ്റ്റ് 
ഫ്ളോറിലുള്ള ടോയ്ലറ്റിന്റെ നവീകരണവും 

ഗ്യാസ് ഷെഡ് നിർമ്മാണവും- രൂപ 3,00,000 
11 158/എഇഇ/ 2008- 09 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
- കോട്ടയം - ഇ .എഫ്. ജി . ബ്ളോക്ക്, ലോൺട്രി, 
ബ്ളഡ് ബാങ്ക്, മോർച്ചറി, ഫോറൻസിക്, 
ഇൻ ഡ്യൻ കോഫി ഹൗസ്, നഴ് സ സ് 
ഹോസ്റ്റൽ ഇവയുടെ വാട്ടർ സപ്ലേആന്റ് 
സാനിട്ടറി ലൈനിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ ( 1 - 4 - 2009 മുതൽ 31 - 3 - 2010 ) വരെ 

- രൂപ 2,50,000 
12 159/ എഇഇ / 2008- 09 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ട യ ം - സി . ടി . സ് കാ നി ൽ നിന്നും 
ഇ .എഫ്. ജി . ബ്ളോക്കിലേക്ക് ഒരു ഇടനാഴി 

നിർമ്മിക്കുക - രൂപ 3,00 ,000 
13 160/ എഇഇ/ 2008 - 09 മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം - ക്യാൻസർ വാർഡിലെ 3 -ാം നില 
യിലുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ നവീകരണവും 
വാ ർ ഡി ന്റെ സൗക ര്യ ങ്ങ ൾ വർ ദ്ധി പ്പി 
ക്കുകയും ചെയ്യുക - രൂപ 3,00,000 
14 161/എഇയ/ 2008- 09 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം -- എ . ബി . സി. ബ്ലോക്കിനു മുൻപിൽ 
രോഗി ക ളുടെ കൂടെ നിൽക്കു ന്ന വർക്കു 
വേണ്ടി ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മാ 
ണ വും ടൂ വീലർ ഷഡിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികളും നടത്തുക - രൂപ 3, 00,000 
15 162 / എഇഇ/ 2008 - 09 മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം - ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ വാട്ടർ മീറ്റർ 
ഘടിപ്പിക്കു കയും വാട്ടർ സപ്ലെ ലെൻ 
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും, വാട്ടർ മീറ്ററുകൾക്ക് 
ചേമ്പർ നിർ മ്മി ക്കു ക യും ചെയ്യുക 
രൂപ 3,00 ,000 
16 163/ എഇഇ/ 2008 - 09 മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം - ഐ . സി . എച്ച്- ന് സമീ പമുള്ള 
കളിസ്ഥലം ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം ആയി 

നവീകരിക്കുക - രൂപ 3, 00 ,000 
17 - 164 / എഇഇ/ 2008 - 09 മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ട യം - പാടി പാറ ബ് ളോക്കില 
പതോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ അടിസ്ഥാന 

സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക---രൂപ 2,50,000 
18 165 / എഇഇ/ 2008 - 09 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം - ഒ. പി . ബ്ളോക്കിലുള്ള പബ്ളിക് 
ടോയ്ലറ്റ് ബ്ളോക്കിന്റെ നവീകരണവും 
സീവർ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപി ക്കു കയും 
ചെയ്യുക - രൂപ 3, 00,000 


7 ,500 


7 ,500 


7 ,500 


7 ,500 


2 149 / എഇഇ / 2008 - 09 - ടി സി - ബ്ളോക്കിന്റെ 
മുൻവശത്തുള്ള റോഡിന് 20 എം . എം . ചിപ്പിംഗ് 

കാർപ്പെററ് ചെയ്യുക - രൂപ 2,25,000 
- 150/എഇഇ/ 2008 -09 ടി സി ബ്ളോക്കി 

ന്റെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെയും 
മുൻപിലുള്ള റോഡിന് 20 എം . എം. ചിപ്പിംഗ് 

കാർപ്പെററ് ചെയ്യുക - രൂപ 3,00,000 
4 151/എഇഇ/ 2008 - 09 - ടി ഐ . സി . എച്ച്. 

ഹോസ്പിററലിന്റെ അടുക്കള ബ്ളോക്കിന്റെ 
നവീകരണം രൂപ 3,00, 000 
5 152 / എഇഇ/ 2008 - 09 - ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് 

റേറഷന്റെ പുറകുവശത്ത് സംരക്ഷണ 
ഭിത്തിയും ഓടയും നിർമ്മിക്കുക ( ബാലൻസ് 
വർക്ക്) - രൂപ 3,00,000 
153/ എഇഇ/ 2008 - 09- മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം ഹൗസ് സർജൻസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ 
ബാട്മിന്റൻ കോർട്ട് നിർമ്മാണവും 
വോളിബോൾ കോർട്ട് നവീകരണവും ഓടയ്ക് 
ക വ ർ സ്മാ ബ് ഇ ടു ക യും ചെ യ്യു ക 
രൂപ് 3,00,000 
7 154 / എഇഇ/ 2008 - 09 - ടി ഇ . എ ഫ് . ജി . 

ബ്ലോക്കിന്റെ വാർഡ് 15 - ന്റെ നവീകരണം 
( ബാലൻസ് വർക്ക്), രൂപ 3,00, 000 
8 155/ എഇഇ / 2008 - 09 - ടി ഇ . എ ഫ് . ജി . 

ബ്ലോക്കിലെ വാർഡ് 13- ലെ ടോയ്ലറ്റും 
24 -ാം വാർഡിലെ ചോർച്ച മാറ്റു ക 
തിനുമുള്ള നിർമ്മാണ പണികൾ നടത്തുക - 
രൂപ 3,00,000 


7 ,500 


7 ,500 


7 ,500 


7 ,500 


7 ,500 


6 ,250 


7 ,500 


7 ,500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


19 166 / എഇഇ / 2008 - 09 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം നഴ്സസ് കം പി. ജി. ലേഡീ ഹൗസ് 
സർജൻസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ഓടയുടെ പുനർ 
നിർ മ്മാ ണവും അ നു ബ ന്ധ പ ണി കളും 

നടത്തുക - രൂപ 2,00 ,000 
20 167 /എഇഇ/ 2008 - 09 മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം - എ ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും 
സീവർട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള സീവേജ് 
ലൈൻ മാറ്റി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക - രൂപ 2,00, 000 


നമ്പർ റ്റി. ബി.എസ്. ഡി . 18 / 2008 - 09. 2009 ഫെബ്രുവരി 28. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ- 20 താഴെപ്പറയുന്ന 
പണികൾക്ക് " ഡി യും ഉപരിയും യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 7 - 4 - 2009 
വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അന്നേ 
ദിവസം 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


5 ,000 


5 ,000 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
- പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

- രൂപ 


21 168/ എഇഇ/ 2008 -09 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം - ഒ. പി . ബ്ളോക്കിനു സമീപമുള്ള 
കം ഫ ർട്ട് സ്റ്റേ ഷ ന ന വീ ക ര ണ വും 
പാസേജ് നിർമ്മാണവും- രൂപ 3,00,000 


- (1) 


- (2) 


7 ,500 


7 ,500 


22 169/എഇഇ / 2008- 09 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം --ലക്ചർ ഹാൾ കോംപ്ലക്സസിലെ 
മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് റൂം വലുതാക്കുക 
- രൂപ 3,00 ,000 


7 ,500 


7 ,500 


6 ,250 


ദർഘാസ്( പമാ ണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 2 , 11, 17 
ഇവയ്ക്ക് രൂപ 500 + എസ്. ടി ., കമ ന മ്പർ 19 - നും 20 - നും 
രൂപ 400 + എസ്. ടി., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 600 + എസ്. ടി. 


7 , 500 


5 


കാലാവധി - ക മ ന മ്പർ 2 - ന് 2 മാ സം , കമ ന മ്പർ 
11 - ന് 1 വർഷം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 


7,500 


6 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പു 
വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില രൊക്കം പണമായോ മണിഓർഡറായോ അടച്ച് രേഖാ മൂലം 
ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനു 
വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല. 


1 153 / 2008 - 09 - തൃശ്ശൂർ ഡി . ഇ . ഒ . ഓഫീസിന് 

പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 3,00,000 
2 154 / 2008 - 09 - തൃശ്ശൂർ പി . ഡബ്ല . ഡി . 

ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന് പുനരു 

ദ്ധാരണ പണികൾ രൂപ 3,00 ,000 
3 155 / 2008 -09 - തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽഓഫീസ് 

കെട്ടിടത്തിന് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
രൂപ 2,50,000 
4 156 / 2008 - 09 - തൃശ്ശൂർ പി . ഡബ്ല . ഡി . 

റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന് പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുക - രൂപ 3,00,000 
-- 157 / 2008 - 09 - തൃശ്ശൂർ പി . ഡബ്ല . ഡി . 

റോഡ്സ് കോമ്പൗണ്ടിലെ ജല വിതരണ 
സംവിധാനത്തിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിനും പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - രൂപ 3,00,000 
158 /2008-09 തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഓഫീസിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണം, സെൻട്രൽ എക്സൈസ് 
ഓഫീസിന് ടോയ്ലെറ്റും ഫെറോസിമിന്റെ 

സെപ്ടിക് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ 
ഓഫീസിന് ഇരുമ്പ് വാതിലും അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്കുവേണ്ടിയുള്ള 
പുതിയ ക്യാമ്പിൻ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ - 
രൂപ 3,00 ,000 
- 159/ 2008 - 09 - അയ്യന്തോൾ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലെ നിലവിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് 
വർക്കിലെ കേടുവന്ന ജി. ഐ . കോറുഗേറ്റഡ് 
ഷീറ്റ് മാറ്റി പുതിയവ ഉറപ്പിക്കലും ബാർ 
അസ്സോസിയേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയുടെ 
നിലവിലുള്ള ജി. ഐ . ഷീറ്റ് മേൽക്കൂരയുടെ 
നടുവിലെ ഭാഗത്തിന് അടിയന്തിര ചോർച്ച 
നിർമ്മാർജ്ജന പണികളും രൂപ 1,00,000 
160 / 2008 - 09 - അയ്യന്തോൾ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള കളക്ടറുടെ 
നിർദ്ദിഷ്ട കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെ ഇരുവശ 
ത്തിനും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

രൂപ 2,99, 000 
- 9 161/ 2008 - 09 -തൃശ്ശൂർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ് 

ത്തിലെ നിലവിലുള്ളചുറ്റുമതിലിന് പ്രത്യേക 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ് 45,000 


7 ,500 


7 


- ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30 - ന് അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
ഹാജരുള്ള ക രാ റു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. മറ്റു വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം പൊതുമരാമത്തു 
വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . നിരതദ്രവ്യം അസി. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ച് ദർഘാസിന്റെകൂടെ അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പൂരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 
അടക്കം ചെയ്യണം. ഇന്ദിരാ വികാസ്പ്രതം നിരതദ്രവ്യമായി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ദിവസം അവധി ആയാൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


2 , 500 


7 , 500 


സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, 
ഗാന്ധിനഗർ, കോട്ടയം. 


( ഒപ്പ്) 

അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


1, 125 


Gaz . No. 12 /2009/DTP (PWD Supplement). 


- ( 2) 


( 1) 


23 175 /2008 - 09 - കണ്ണാറ കുടുബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിന് 

പ്രത്യേക അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ 
രൂപ 1,00,000 

2 ,500 
24 176/ 2008 -09 - പൂവൻചിറ കുടുബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിന് 

പ്രത്യേക അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ - 
രൂപ് 1, 00,000 

| 2 , 500 
25 177/ 2008 -09 - ചെമ്പൂകാവ്, പെരിങ്ങാവ് വില്ലേജ് 

ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ രൂപ 3,00,000 

7 ,500 
-- 178 / 2008 - 09 - പീച്ചി - പാണാനഞ്ചേരിവില്ലേജ് 
ഓഫീസ് കെട്ടിട ത്തിന്റെ പു ന രു ദ്ധാ രണ 
പണികൾ രൂപ 3,00, 000 

7 ,500 
179/ 2008 -09 -തൃശ്ശൂർ ഗവ. നേഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന് ചോർച്ച നിർമ്മാർജ്ജനം പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പ ണിക ളിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്യുക 
രൂപ് 3,00 ,000 

| 7 ,500 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 
500 + 60 , ക്രമനമ്പർ 20, 21 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 500 + 70 , ക്രമനമ്പർ 
7, 10 , 11, 22 , 23, 24 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 400 + 50 , കമനമ്പർ 
9 - ന് രൂപ 300 + 50, കമ നമ്പർ 19 - ന് രൂപ 410 + 50 , 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 600 + 75. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി കമനമ്പർ 7 , 9 , 10 , 11, 22, 23, 
24 ഇവയ് ക്ക് 1 മാസം, കമനമ്പർ 19 - ന് 2 മാസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 


16 . 


10 162 / 2008 - 09 -തൃശ്ശൂർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ 

ത്തിലെ പവലിയൻ ടൈപ്പ് ഫോറൻസിക് 
വാർഡിന് പുനഃരുദ്ധാരണ പണികളും പ്രത്യേക 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും രൂപ് 1,00,000 2,500 
11 163 /2008 - 09 -തൃശ്ശൂർ പോലീസ് ഓഫീസ്സേഴ് 

ക്വാർട്ടേഴ്സിന് വാഹന ഷെഡ്ഡിന്റെ നിർമ്മാണം 
മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്യുക - 
രൂപ് 1, 00 , 000 

2 ,500 
12 164 / 2008 -09 - തൃശ്ശൂർ രാമവർമ്മപുരം എ . ആർ. 

ക്യാമ്പിലെ മെസ്സ് ഹാളിന് അധിക സൗകര്യ 
മേർപ്പെടുത്തലും പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 
രൂപ 3,00 , 000 

7,500 
13 165/ 2008 -09- തൃശ്ശൂർ രാമവർമ്മപുരം എ . ആർ. 

ക്യാമ്പിലെ സ്ലാബിന്റെ നിർമ്മാണവും പ്രത്യേക 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും രൂപ 3,00, 000 7,500 
14 166/ 2008 -09 -തൃശ്ശൂർ രാമവർമ്മപുരം കെ . എ . പി . 

ഒന്നാം ബറ്റാലിയനിലെ ഗവ. അപ്പർ സബോർ 
ഡിനേറ്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് ( 10 എണ്ണം) പ്രത്യേക 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 3,00, 000 7,500 
15 167/2008 - 09- തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയം ആന്റ് 

സൂവിലെ ഹിപ്പോ ടാങ്കിൽ നിന്ന് മലിനജലം 
കൊണ്ടു പോ കു ന്ന തിനുള്ള ചാലിന്റെ 
നിർമ്മാണം -രൂപ 3,00,000 

| 7 , 500 
168 / 2008 -09- തൃപ്രയാർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
ഫിഷറീസ്, മത്സ്യഫെഡ്, ഐ . സി. ഡി . എസ്., 
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എക്സൈസ്സ് ഓഫീസ് 
തുട ങ്ങി യ വ യുടെ അധിക സൗക ര്യ 
ഏർപ്പെടുത്തലും മറ്റ് പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ 
പണികളും രൂപ 3,00,000 
169 / 2008 - 09 - തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമ ഗവ . പോളി 
ടെക്നിക് കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, 
ഫിസിക്സ് ലാബ് തുടങ്ങിയവയുടെഅടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽ 
പ്പെടുത്തി ചെയ്യുക -രൂപ 3,00,000 

7 ,500 
18 - 170 / 2008- 09 തൃശ്ശൂർ ശ്രീരാമ ഗവ. പോളി 

ടെക്നിക് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലെ മലിനജലം 
ഒഴുക്കി കളയുന്നതിന് ഒരു സോക്പിറ്റിന്റെ 
നിർമ്മാണം പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽ 
പ്പെടുത്തി ചെയ്യുക രൂപ 3,00 , 000 

7,500 
19 171 / 2008 - 09 - വാക കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിന് 

പ്രത്യേക അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ് 2 , 05,000 

5 ,200 
20 172/ 2008 -09 - അമ്മാടം കുടുബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിന് 

പ്രത്യേക അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ 2,50, 000 

6 , 250 
21 173 / 2008 - 09 - വെങ്ങിണിശ്ശേരി കുടുബക്ഷേമ 

കേന്ദ്രത്തിന് പ്രത്യേക അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ രൂപ 2,50, 000 

6, 250 
22 174 / 2008 -09 - വെള്ളാകാരിത്തടം കുടുബക്ഷേമ 

കേന്ദ്രത്തിന് പ്രത്യേക അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ രൂപ് 1, 00, 000 

2 ,500 


7 , 500 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 

( ഒപ്പ്) 
ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ചെമ്പൂക്കാവ്, തൃശ്ശൂർ. 

എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. 14 / ടി .എൻ. 18 / 2008 - 09. 


2009 ഫെബ്രുവരി 18. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ പ്രവൃത്തികളും, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 18 - 4- 2009 -ാം 
തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ (രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ 
മാത്രം) ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ 15 - 4 - 2009 മുതൽ 16 - 4- 2009 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെമാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി 
താഴെ പറയുന്ന കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ 
അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റ് 
തയ്യാ വെ ടു പ്പു കളുമുള്ള ക രാ റു കാർ മാത്രം 
പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലുകൾ കിട്ടാനുള്ള 
കാലതാമസംമൂലം പ്രവൃത്തി താമസിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 


- ( 1 ) 


- (2 ) 


( പവ്യത്തി തീർക്കാനുള്ള കാലാ വധി ഫോറം 83 - ല 
നിബ ന്ധ ന കൾ എന്നിവ യെല്ലാം പ്രത്യേകം പരി ഗ ണി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ രസീത് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറം 83 - ലെ 
ഖണ്ഡിക 4- ൽ പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള നിരതദ്രവ്യം മാത്രം 
ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . യാതൊരു 
കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള 
അ വ കാ ശം താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

സിവിൽ- ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒന്നിച്ചാണ് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 
അതിന്റെ അടങ്കൽ അനു സരിച്ച്, കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ നിലവിലുളള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അർഹതയുള്ള 
ക്ലാസ് ഇല ക് ടി ക്കൽ കരാ റു കാ രൻ മുഖേന നട ത്ത 
പ്പെടേ ണ്ട താ ണ്. ആയതിനാൽ ദർഘാസ് ഷഡ ളിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾക്ക്, സിവിൽ കരാറുകാരനും 
കൂടാതെ സിവിൽ കരാറുകാരൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കരാറുകാരനും ചേർന്ന് നിരക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഉറപ്പിക്കു ന്നത് സിവിൽ- ഇലക്ടിക്കൽ പ്രവൃത്തികളുടെ 
ചേർന്നുള്ള മൊത്തം തുക അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിരിക്കുന്ന 
താണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട 
ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരൻ പ്രത്യേകം ഉടമ്പടി സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


- 5 38 / 2008 - 09/ എസ്. ഇ .എൻ. സി. - കാസർഗോഡ് 

ജില്ലയിൽ കുറ്റിക്കോൽ അഗ്നിശമന രക്ഷാ 
നിലയത്തിനുവേണ്ടി രണ്ടു നില കളുള്ള 
കോൺ കീറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, 

വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ - രൂപ 80 ലക്ഷം 50 ,000 
6 39/ 2008 -09/ എസ്. ഇ .എൻ. സി. - കോഴിക്കോട് 
ജില്ല യിൽ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര 
ഫോറ ത്തിനു വേ ണ്ടി രണ്ടു നില കളുള്ള 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം 
ഉൾപ്പെടെ - രൂപ 30 ലക്ഷം 

50 ,000 
- 40 / 2008 -09/ എസ്. ഇ .എൻ. സി. - പാലക്കാട് 
ജില്ലയിൽ മണ്ണാർക്കാട് അഗ്നിശമന നിലയ 
ത്തിനുവേണ്ടി രണ്ടു നിലകളോടുകൂടിയ 
കെട്ടിട നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം 
ഉൾപ്പെടെ - രൂപ 40 ലക്ഷം 

50,000 


41/ 2008 - 09/ എസ്. ഇ . എൻ. സി . - കണ്ണൂർ 
ജില്ല യിൽ ഉപഭോക്ത്യ തർക്ക പരിഹാര 
ഫോറ ത്തിനു വേ ണ്ടി രണ്ടു നില കളുള്ള 
കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ - രൂപ 30 ലക്ഷം 50,000 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

- രൂപ 


- (1) 


(2 ) 


1 34 /2008 - 09 /എസ്. ഇ .എൻ. സി. - എ .എച്ച്. 

ആർ. ഡി . പയ്യന്നൂ രിലെ നെരുവംപം 
അപ്ലെയ്ഡ് സയൻസ് കോളേജിനുവേണ്ടി 
നാല് ക്ളാസ്റൂമുകളോടുകൂടിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
രൂപ 25 ലക്ഷം 


ദർ ഘാസ് ഫാറ ത്തി ന്റെ വില - കമനമ്പർ 1- ന് 
രൂപ 3,750 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- നും 3- നും രൂപ 7,500 + വാറ്റ്, 
കമനമ്പർ 4 - ന് രൂപ 15, 000 + വാറ്റ്, കമ നമ്പർ 5 - ന് 
രൂപ 12 ,000 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 6 - നും 8 - നും 
രൂപ 4,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7- ന് രൂപ 6,000 + വാറ്റ്. 

കരാറുകാരനുവേണ്ട യോഗ്യത കമനമ്പർ 4- നും 5 - നും 
“ എ ക്ലാസ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " ബി ക്ലാസും അതിനുപരിയും. 

നിർമ്മാണ കാലാ വധി കമനമ്പർ 1 - ന് 4 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 10 മാസം, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 8 മാസം, മറ്റുള്ള 
വയ്ക്ക് 6 മാസം. 

- ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പരസ്യപ്പെടു 
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


50,000 


50,000 


2 35/ 2008 - 09 /എസ്. ഇ .എൻ. സി . - കോഴിക്കോട് 

ജില്ലയിൽ ആഴ്ചവട്ടം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 
സെക്കന്ററി സ് കൂളി നു വേണ്ടി മൂന്ന് 
നിലകളുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
രൂപ 50 ലക്ഷം 
- 36/ 2008 - 09 /എസ്. ഇ .എൻ. സി. - കോഴിക്കോട് 
ജില്ലയിൽ നടക്കാവ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ 
സക്ക് ന്ററി സ് കൂളി നു വേണ്ടി മൂന്ന് 
നിലകളുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
രൂപ 50 ലക്ഷം 
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സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെട്ടിടങ്ങളും 
തദ്ദേശ പ്രവൃത്തികളും, 
ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട്. 


- ( ഒപ്പ്) 


സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


50, 000 


| [ 25/ 2008 -09) 


37/ 2008 -09/എസ്. ഇ .എൻ. സി. - കോഴിക്കോട് 
ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കന്ററി 
സ് കൂ ളി നു വേണ്ടി മൂന്ന് നിലകളുള്ള 
കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ - രൂപ 100 ലക്ഷം 50,000 


നമ്പർ ഡി2- 1122/ 2006. 

| 2009 ഫെബ്രുവരി 27. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, കാസറഗോഡ് താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതിക്ക് 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
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നിരത 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ക്രമ 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

പ്രത്യേക റിപ്പയർ 
1 174/ 2008- 09 - പരപ്പ -മാലോം റോഡ് കി . മീ . 

5/ 400 - നും 5 /700 - നും ഇടയിൽ കോൺക്രീറ്റ് 
ഓടയുടെ നിർമ്മാണം - രൂപ 12 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1- ന് 
രൂപ 1,800 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 2,200 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 4 - 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 4- 2009 , 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 6 - 4 - 2009, 
4. 30 മണി. 


30,000 


2 175/2008- 09 - ടി കി . മീ . 8/ 600- നും 9/ 00 - നും 

ഇടയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഓടയുടെ നിർമ്മാണം 
(മാലോം ടൗൺ ഉൾപ്പെടെ) - രൂപ 15 ലക്ഷം 


കരാറുകാർക്കുവേണ്ട യോഗ്യത " സി ക്ലസ്സും ഉപരിയും. 
പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 


37 ,500 


3 176 /2008-09 - ടി കി . മീ. 4/ 00- നും 6/ 200 - നും 

ഇടയിൽ റോഡ് വീതികൂട്ടി അഭിവൃദ്ധി 
പ്പെടുത്തൽ രൂപ 15 ലക്ഷം 


- ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായി 
രിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


37 ,500 
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177 /2008- 09 - ടി കി . മീ . 8/ 200 - നും 9/ 200 - നും 
ഇടയിൽ റോഡ് വീതികൂട്ടി അഭിവൃദ്ധി 
പ്പെടുത്തൽ - രൂപ 15 ലക്ഷം 


37 ,500 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, 

(ഒപ്പ്) 
കാസറഗോഡ്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


